W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 


Prof. dr STEFANA 


OLLANDA 


odprawiona zostanie 


Msza swieia 


w kościele św. Anny w sobotę 9 czerwca 1984 roku 
o godzinie 18.30, o czym zawiadamiają życzliwych 


Jego pamięci: 


ŻONA I SYNOWIE 


